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Kennisgeving verleende omgevingsvergunning: het aanpassen van de gevels, 
hoofddraagconstructie, brandcompartiment en de bestaande dakkapel wordt 
vervangen. V2016/267, Prins Hendrikstraat 119 te Alphen aan den Rijn 

Prins Hendrikstraat 119 te Alphen aan den Rijn 
2405 AJ 
V2016/267 

het aanpassen van de gevels, hoofddraagconstructie en brandcompartiment, bestaande dakkapel wordt 
vervangen. 

Datum verleend: 13 juni 2016 


Bezwaarclausule 

Wij maken u er op attent dat belanghebbenden op grond van artikel 7:1 in samenhang met artikel 8:1 
van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na dagtekening van verzending van de beschikking 
een bezwaarschrift kunnen indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Alphen aan 
den Rijn, Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn. De bezwaartermijn gaat in op de dag na verzending 
van de beschikking aan de aanvrager. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk 
maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. 
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